 Cod PT-01-INH/A AVERTIZARE HIDROLOGICA NR 3 DIN 05 02 2017 Sursa: INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR, BUCURESTI Ziua/luna/anul: 05 02 2017 Ora: 09:45 Numarul mesajului: 3 Catre: Ministerul Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Administratia Nationala Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S A , Administratiile Bazinale de Apa: Somes-Tisa, Crisuri, Mures FENOMENELE VIZATE: Cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale COTELOR DE ATENTIE si ale COTELOR DE INUNDATIE si cresteri artificiale de niveluri cu posibile efecte de inundatii locale pe unele sectoare de râu datorita influentei evolutiei formatiunilor de gheata BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE: Tisa, Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Aries MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE: Data: 05 02 2017 ora 10:00 - 07 02 2016 ora 16:00 Ca urmare a precipitatiilor lichide înregistrate, a celor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada, influentei evolutiei formatiunilor de gheata (gheata la maluri, pod de gheata, aglomerari de gheturi) si propagarii, se actualizeaza Avertizarea hidrologica nr 2 din 03 02 2017 dupa cum urmeaza: COD GALBEN - În intervalul 05 02 2017 ora 10:00 - 07 02 2017 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Tisa, Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Somes - aval confluenta Somesul Mare, afluentii mici ai Somesului aferenti sectorului aval Dej (judetele Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare), Somesul Mic - bazin superior si afluenti (judetul Cluj), Crasna (judetele Salaj si Satu Mare), Barcau - bazin superior si mijlociu (judetele Salaj si Bihor), Crisul Repede - bazin superior si afluentii din bazinul mijlociu (judetele Cluj si Bihor), Crisul Negru (judetul Bihor), Crisul Alb (judetele Hunedoara si Arad), Aries superior si afluenti (judetele Cluj, Alba) COD PORTOCALIU - În intervalul 05 02 2017 ora 10:00 - 06 02 2017 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur si Lapus - bazin mijlociu si inferior din judetele Maramures si Satu Mare, Somesul Mare - judetul Bistrita-Nasaud Aceste fenomene se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur si Lapus Harta cu codurile si semnificatia acestora se anexeaza Se mentioneaza ca fenomenele hidrologice periculoase se pot produce si pe afluenti de grad inferior ai râurilor marcate pe harta În functie de evolutia fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice Se impune urmarirea evolutiei situatiei hidrometeorologice, în conformitate cu "Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine în zona costiera" Intocmit, Elena ANGHEL Aprobat, Director C N P H Dr ing Marius Matreata COD GALBEN: Risc de viituri sau cresteri rapide ale nivelului apei neconducând la pagube semnificative, dar care necesita o vigilenta sporita în cazul desfasurarii unor activitati expuse la inundatii Depasire COTE DE ATENTIE; COD PORTOCALIU: Risc de viituri generatoare de revarsari importante care pot conduce la inundarea de gospodarii si obiective social-economice Depasire COTE DE INUNDATIE; 